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UE ne vrea în genunchi! Românii, obligaţi să renunţe la sobele pe 
lemne! 


O veste care pică precum un trăsnet asupra multor români care folosesc, la 
momentul de față, sobele tradiționale, pe lemne, pentru a-și încălzi locuinţele în 
timpul sezonului rece. 


Se stinge focul din sobe, în România, la cererea Uniunii Europene (UE)? România vrea să 
se renunțe la sobele tradiționale pe lemne. 


Se vorbește tot mai mult despre o reformare a sistemului de încălzire. 


Sobele tradiţionale pe lemne, înlocuite cu pompe de căldură 
CITIŢI ȘI: Comisia Europeană pune bir pe toate sursele de încălzire 

Apocalipsa decarbonizării. Cresc prețurile, crește sărăcia și dispar locurile de muncă 
Carul înaintea boilor: energia regenerabilă nu funcționează fără electricitate 


Astfel că sobele tradiționale pe lemne vor fi înlocuite cu pompe de căldură, tehnologie 
clasificată ca fiind regenerabilă. 


Această tehnologie ar trebui să înlocuiască treptat sobele considerate ineficiente din 
Uniunea Europeană până în 2050. În România, ponderea surselor regenerabile ar trebui 
să treacă de 32% până în 2030, și să fie de aproape 35% până în 2050. 


Doar că acest proiect presupune că la nivelul Uniunii Europene va fi nevoie de noi 
instalatori pentru a monta aceste pompe de căldură. Conform unor estimări, ar fi vorba 
de 750.000 de instalatori, iar mulţi dintre cei existenţi deja vor trebui recalificaţi, pentru a 
lucra cu pompe de căldură. 


Pentru introducerea pompelor de căldură în Europa vor fi alocate fonduri europene. 
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